PELAGIA PAMUŁÓWNA 


przeżywszy lat 22, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła 


w Panu dnia 1 czerwca 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok ze szpitala garnizonowego przy ulicy Wrocławskiej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w niedzielę dnia 3-go b. m. o godzinie 3-ciej po południu, na który to smutny obrzęd stroskani rodzice i rodzeństwo 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Koleżanki Zmarłej i Znajomych. 


